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PREFACE 


As part of its technology transfer program, 


the Environmental Protection sector’ of 
Environment Canada _ publishes a_ series of 
technical reports. Environmental Protection 
Series (EPS) reports are divided into nine 


categories, with identifying code numbers and 
cover colours. These are described on page vi. 


Three years ago  EnviroTIPS Manuals 
(Environmental and Technical Information for 
Problem Spills) were also introduced. This series 
provides detailed information on 50 chemicals to 
enable effective planning of spill counter- 
measures. 


Also included in this list of publications are 
reports published jointly by Environment Canada 
and other government agencies. 


Unless otherwise indicated, these publica- 
tions are available both as microfiche and in 
paper copy from: 


Environmental Protection Publications 
Conservation and Protection 
Environment Canada 

Ottawa, Ontario 

KIA 0H3 


Details on ordering procedures are included at the 
end of this list. 


ili 


PREFACE 


Dans le cadre de son programme des applica- 
tions technologiques, le secteur de Protection de 
l'environnement d'Environnement Canada _ publie 
une série de rapports techniques. La Série de la 
protection de l'environnement (SPE) se divise en 
neuf catégories, identifiées par des numéros de 
code et présentées sous des couvertures de diffé- 
rentes couleurs. Cette classification est décrite a 
la page vii. 


Il _y a trois ans les rapports Enviroguide 
(guides d'information technique a utiliser en cas de 
déversements) étaient présentés. Cette série 
fournit une masse considérable d'information 
relative 4 50 produits chimiques, afin de mettre sur 
pied un plan d'intervention en cas de déversements 
accidentels. 


La liste des publications contient également 
des rapports publies conjointement par Environne- 
ment Canada ainsi que d'autres agences 
gouvernementales. 


A moins d'indication contraire, ces publica- 
tions sont disponibles sous forme de microfiche et 
sur papier en s'adressant a: 


Publications de Protection de 
l'environnement 

Conservation et Protection 

Environnement Canada 

Ottawa (Ontario) 

KIA 0H3 


Vous trouverez les modalités de commande a la fin 
de la liste. 
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ENVIRONMENTAL PROTECTION SERIES 


Sample Number: 


3]/ [HA] / 0 


Number of report having qualifiers EPS 3/HA 


Subject Area Code 


Report Category 


Environmental Protection Series 


Categories Subject Areas 
l Regulations/Guidelines/Codes AG _ Agriculture 
of Practice AP Airborne Pollutants 
Z Problem Assessments, and AN _ Anaerobic Technology 
Control Options AT Aquatic Toxicity 
2) Research and Technology Si Chemical Industries 
Development CC Commercial Chemicals 
a Literature Reviews CE Consumers and the Environment 
5) Surveys BA Federal Activities 
6 Social, Economic and EP Food Processing 
Environmental Impact HA Hazardous Wastes 
Assessments Ig Inorganic Chemicals 
7 Surveillance MA Marine Pollution 
8 Policy Proposals & Statements MM Mining & Ore Processing 
9 Manuals NR Northern and Rural Regions 
PE Paper and Fibres 
PN Petroleum and Natural Gas 
PG Power Generation 
SR Oil & Chemical Spills 
SRM _ Standard Reference Methods 
SF Surface Finishing 
LS Transportation 
UP Urban Pollution 
WP Wood Protection/Preservation 


New subject areas and codes are introduced as they become necessary. 
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SERIES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 


Exemple de numérotage: 


3]/ [HA] / 


Code de sujet 


Catégories Sujets 
1 Reglements/Lignes directrices/ AG 
Codes de procédure AN 
2 Evaluation des problemes et AP 
options de contrdle AT 
3 Recherche et développement CG 
technologique CE 
4 Revues de la documentation Cl 
5 Relevés FA 
6 Evaluations des impacts sur Be 
l'environnement HA 
df Surveillance IC 
8 Propositions, analyses et MA 
énoncés de principes MM 
genéraux 
y Guides NR 
PF 
PG 
PN 
Se 
SRM 
le 
les 
UP 
WP 


Sujets et codes additionnels sont introduits au besoin. 


Numéro de rapport portant l'identification SPE 3/HA 


Catégorie de rapport 


Séries de la protection de !'environnement 


Agriculture 

Technologie anaérobie 

Polluants atmosphériques 

Toxicité aquatique 

Produits chimiques commerciaux 
Consommateurs et l'environnement 
Industries chimiques 

Activités fédérales 

Traitement des aliments 

Déchets dangereux 
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Pollution marine 

Exploitation miniére et traitement 
des minéraux 

Régions du Nord et ruraux 

Papier et fibres 

Production de l'électricité 

Pétrole et gaz naturel 
Déversements de pétrole et de 
produits chimiques 

Méthodes de référence normalisées 
Traitement des surfaces 
Transports 

Pollution urbaine 
Protection/préservation du bois 


Digitized by the Internet Archive 
in 2022 with funding trom 
University of Toronto 


https://archive.org/details/31 761115528697 


EPS REPORTS - SUBJECT AREA LISTING 


Titles are listed in the language of the publica- 
tion. All reports carry a bilingual abstract. tion. 
Unless otherwise indicated, these reports are 
available both as microfiche and paper copy. 


EPS 2/AG/1 


SPE 2/AG/1 


EPS 4/AG/1 


EPS 4-WP-79-2 


EPS 4-WP-78-3 


EPS 4-WP-78-3F 


EPS 3-WP-77-7 


EPS 3-WP-77-7F* 


EPS 3-WP-77-4 


EPS 3-WP-77-4F * 


EPS 3-EP-75-1* 


RAPPORTS DES SPE - LISTES PAR SUJET 


Les titres sont listés dans leur langues de publica- 
Tous les rapports sont accompagnés d'un 
résumé bilingue. A moins d'indication contraire, ces 
rapports sont disponibles sur microfiche et sur 
papier. 


Agriculture/Agriculture 


Review of the Canadian Fertilizer Industry and Evaluation of Control Technology, 
Industrial Programs Branch, Environment Canada, Ottawa, 1987, 240 p. 


Etude de l'industrie canadienne des engrais-évaluation des techniques antipollution, 
Direction des programmes industriels, Environnement Canada, Ottawa, 1987, 240 p. 


Implications of Reduced and No-tillage Systems on Chemical Use in the Prairie 
Provinces, by A.A. Aquatic Research Limited, for the Western and Northern Region, 
Environment Canada, Ottawa, 1985, 20 p. 


Phosphate Fertilizer and Sewage Sludge Use on Agricultural Land -The Potential for 
Cadmium Uptake by Crops, by M.D. Webber, Wastewater Technology Centre, Water 
Pollution Control Directorate, Ottawa, 1979, 32 p. 


Air-Dried Chemical Sewage Sludge Disposal on Agricultural Land - Volume I, by 
D.N. Bryant and D.B. Cohen, Wastewater Technology Centre, Water Pollution 
Control Directorate, Ottawa, 1978, 45 p. 


Epandage de boues chimiques séchées 8 l'air sur des terres agricoles, Volume 1, par 
D.N. Bryant et D.B. Cohen, Centre technique des eaux usées, Direction générale de 
la lutte contre la pollution des eaux, Ottawa, 1982, 38 p. 


State-of-the-Art Review of Processes for Treatment and Reuse of Potato Wastes, 
by J.P. Stephenson and P.M.H. Guo, Wastewater Technology Centre, Water Pollution 
Control Directorate, Ottawa, 1977, 84 p. 


Revue des procédés actuels de traitement et de réutilisation des déchets de pommes 
de terre, par J.P. Stephenson et P.M.H. Guo, Centre technique des eaux usées, 
Direction générale de la lutte contre la pollution des eaux, Ottawa, 1979, 67 p. 


Drying Potato Wastes for Animal Feed as an Alternative Disposal Method, by 
Canadian Bio Resources Ltd., for the Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 
LOTT SD: Ds 


Le recyclage par déshydratation des déchets de pommes de terre pour I'alimentation 
du bétail, par Canadian Bio Resources Ltd., pour la Direction générale de la lutte 
contre la pollution des eaux, Ottawa, 1979, 71 p. 


Agricultural and Food Processing Waste Treatment and Disposal, 69 p. 


EPS 3-WP-73-5 Inventory of Spray Irrigation Systems in the Great Lakes Basin of Canada, prepared 
by Reid, Crowthers and Partners Ltd., for the Water Pollution Control Directorate, 
Ottawa, 1973, 15 p. 

We Available on microfiche only. 


Disponible uniquement sous forme de microfiche. 


EPS 3-WP-72-1* Annotated Bibliography of Farm Animal Wastes, by J.B. McQuitty and E.M. Barber, 
University of Alberta, for the Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 1972, 
$92.p; 

* Available on microfiche only. 


Disponible uniquement sous forme de microfiche. 


EPS 7/AP/1-87 


to 
EPS 7/AP/9-87 
(Bil.) 


M-L5I1E 


M-152F 


M-149E 


M-150F 


EPS 7/AP/1-86 
to 

EPS 7/AP/12-86 

(Bil.) 


EPS 1/AP/1 


SPEAR} 


BPS: 7/A4P/18 
(Bil.) 


EPS 7 fABINZ, 


SPE=Z/AP/ 17 


Airborne Pollutants/Polluants atmosphériques 


National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to September 
1987, Technology Development and Technical Services Branch, Environment Canada, 
Ottawa, 16 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait mensuel janvier a 
septembre 1987, Direction du développement technologique et des _ services 
techniques, Environnement Canada, Ottawa, 16 p. 


Review of National Ambient Air Quality Objectives for Carbon Monoxide (Desirable 
and Acceptable Levels), by the Federal-Provincial Advisory Committee on Air 
Quality, Environment Canada, Ottawa, 1987, 48 p. 


Révision des objectifs nationaux en matiére de qualité de l'air ambiant pour le 
monoxyde de carbone (Teneurs souhaitables et acceptables), par le Comité 
consultatif fédéral-provincial sur la qualité de I'air, Environnement Canada, Ottawa, 
1987, 41 p. 


Review of National Ambient Air Quality Objectives for Sulphur Dioxide (Desirable 
and Acceptable Levels), by the Federal-Provincial Advisory Committee on Air 
Quality, Environment Canada, Ottawa, 1987, 40 p. 


Révision des objectifs nationaux en matiére de qualité de I'air ambiant pour 
l'anhydride sulfureux (Teneurs souhaitables et acceptables), par le Comité 
consultatif fédéral-provincial sur la qualité de l'air, Environnement Canada, Ottawa, 
1937,.40) p. 


National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to December 1986, 
Technology Development and Technical Services Branch, Environment Canada, 
Ottawa, 16 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait mensuel janvier a 
décembre 1986, Direction du développement technologique et des services 
techniques, Environnement Canada, Ottawa, 16 p. 


Environmental Status Report 1979-1984 Vinyl Chloride Industry, by Raouf Morcos, 
Industrial Programs Branch, Environment Canada, Ottawa, 1986, 52 p. 


Rapport de situation sur l'environnement 1979 a 1984 Industrie du chlorure de vinyle, 
par Raouf Morcos, Direction des programmes industriels, Environnement Canada, 
Ottawa, 1986, 51 p. 


National Air Pollution Surveillance Annual Summary 1985, Technology Development 
and Technical Services Branch, Environment Canada, Ottawa, 1986, 76 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait annuel 1985, Direction 
du développement technologique et des services techniques, Environnement Canada, 
Ottawa, 1986, 76 p. 


Emissions and Trends of Common Air Contaminants in Canada: 1970 to 1980, 
Program Management Branch, Environment Canada, Ottawa, 1986, 104 p. 


Emissions des principaux polluants atmosphériques au Canada et tendances (1970 a 
1980), Direction de la gestion des programmes, Environnement Canada, Ottawa, 
1986, 154 p. 


EPS 5/IC/1 
(Bil.) 


EPS 7/AP/1-85 


to 
EPS 7/AP/12-85 
(Bil.) 


EPS 7/AP/16 
(Bil.) 


EPS 7/AP/15 
(Bil.) 


EPS 7 ARMS 
(Bil.) 


EPSs7/Ab/ 1 


to 
EPS 7/AP/12 
(Bil.) 


EPS 5-EP-83-15* 
(Bil.) 


National Inventory of Natural and Anthropogenic Sources and Emissions of Ammonia 
(1980), by Marie-Louise Geadah, Environmental Protection Programs Directorate, 
Environmental Protection Service, Environment Canada, Ottawa, 1985, 35 p. 


Inventaire national des sources et des émissions naturelles et anthropiques 
d'ammoniac (1980), par Marie-Louise Geadah, Direction générale des programmes de 
protection de l'environnement, Service de la protection de l'environnement, 
Environnement Canada, Ottawa, 1985, 35 p. 


National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to December 1985, 
Technology Development and Technical Services Branch, Environment Canada, 
Ottawa, 16 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait mensuel janvier a 
décembre 1985, Direction du développement technologique et des _ services 
techniques, Environnement Canada, Ottawa, 16 p. 


National Air Pollution Surveillance Annual Summary 1984, Technical Services 
Branch, Environmental Protection Programs Directorate, Environment Canada, 
Ottawa, 1985, 74 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait annuel 1984, Direction 
des Services techniques, Direction generale des programmes de protection de 
l'environnement, Environnement Canada, Ottawa, 1985, 74 p. 


Ambient Air Particulate Lead Concentrations in Canada 1975-1983, Program 
Management Branch, Environment Canada, Ottawa, 1985, 30 p. 


Teneurs de l'atmosphere en particules de plomb, au Canada: 1975 a 1983, Direction 
de la gestion des programmes, Environnement Canada, Ottawa, 1985, 30 p. 


National Air Pollution Surveillance, Annual Summary 1983, Technical Services 
Branch, Environmental Protection Programs Directorate, Ottawa, September 1984, 
78 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait annuel 1983, Direction 
des services techniques, Direction générale des programmes de protection de 
l'environnement, Ottawa, septembre 1984, 78 p. 


National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to December 1984, 
Technical Services Branch, Environmental Protection Programs Directorate, 
Ottawa, 16 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait mensuel janvier a 
decembre 1984, Direction des services techniques, Direction générale des 
programmes de protection de l'environnement, Ottawa, 16 p. 


National Air Pollution Surveillance, Special Sulphate and Nitrate Study, Annual 
Summary 1981, Technical Services Branch, Environmental Protection Programs 
Directorate, Ottawa, July 1983, 36 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Etude spéciale sur les sulfates 
et les nitrates, Extrait annuel 1981, Direction des services techniques, Direction 


générale des programmes de protection de l'environnement, Ottawa, juillet 1983, 
36 p. 


* Available on microfiche only. 
Disponible uniquement sous forme de microfiche. 


EPS 5-EP-83-14* 
(Bil.) 


EPS 5-EP-83-13 
(Bil.) 


EPS 3-EP-83-10 


SPE 3-EP-383-10F 


EPS 3-EP-83-8 


(Bil.) 


EPS 3-EP-83-7 
(Bil.) 


EPS 3-EP-83-6 
(Bil.) 


EPS 5-EP-83-1 
to 

EPS 5-EP-383-12 

(Bil.) 


National Air Pollution Surveillance, Special Sulphate and Nitrate Study, Annual 
Summary 1980, Technical Services Branch, Environmental Protection Programs 


Directorate, Ottawa, July 1983, 36 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Etude spéciale sur les sulfates 
et les nitrates, Extrait annuel 1980, Direction des services techniques, Direction 
générale des programmes de protection de l'environnement, Ottawa, juillet 1983, 
36 p. 


National Air Pollution Surveillance, Annual Summary 1982, Technical Services 
Branch, Environmental Protection Programs Directorate, Ottawa, November 1983, 
7Saps 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait annuel 1982, Direction 
des services techniques, Direction générale des programmes de protection de 
l'environnement, Ottawa, novembre 1983, 78 p. 


A Nationwide Inventory of Emissions of Air Contaminants (1978), Program 
Management Branch, Environmental Protection Programs Directorate, Ottawa, 
PSS y slap: 


Inventaire national des émissions de polluants atmosphériques (1978), Direction de 
la gestion des programmes, Direction generale des programmes de protection de 
l'environnement, Ottawa, 19383, 202 p. 


National Inventory of Sources and Emissions of Chlorine (1978), Program 
Management Branch, Environmental Protection Programs Directorate, Ottawa, 
1233 5c12)p. 


Inventaire national des sources et des émissions de chlore (1978), Direction de la 
gestion des programmes, Direction générale des programmes de protection de 
l'environnement, Ottawa, 1983, 19 p. 


National Inventory of Sources and Emissions of Phosphorus (1978), Program 
Management Branch, Environmental Protection Programs Directorate, Ottawa, 
L983 5 el Sep. 


Inventaire national des sources et des émissions de phosphore (1978), Direction de la 
gestion des programmes, Direction générale des programmes de protection de 
l'environnement, Ottawa, 1983, 19 p. 


National Inventory of Sources and Emissions of Lead (1978), by Wilfrid Jan and 
Arthur Sheffield, Environmental Protection Programs Directorate, Ottawa, 1983, 
27D s 


Inventaire national des sources et des émissions de plomb (1978), par Wilfrid Jan et 
Arthur Sheffield, Direction générale des programmes de protection de l'environne- 
ment, Ottawa, 1983, 2/aD: 


National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to December 1983, 
Environmental Protection Programs Directorate, Ottawa, 16 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait mensuel - janvier a 
décembre 1983, Direction générale des programmes de protection de l'environne- 
ment, Ottawa, 16 p. 


‘ Available on microfiche only. 
Disponible uniquement sous forme de microfiche. 


EPS 5-AP-82-14* 


EPS 5-AP-82-14F 


EPS 5-AP-82-13 
(Bil.) 


EPS 5-AP-82-1 
to 

EPS 5-AP-82-12 

(Bil.) 


EPS 5-AP-81-13* 

(Bil.) 

EPS 5-AP-81-1 
to 

EPS 5-AP-81-12* 

(Bil.) 


EPS 1-AP-81-1 
(Bil.) 


EPS 3-AP-81-1 


EPS 3-AP-81-IF 


EPS 5-AP-80-15* 


(Bil.) 


EPS 5-AP-80-14* 
(Bil.) 


EPS.5-AP=80-13% 
(Bil.) 


The Sampling and Analysis of Airborne Sulphates and Nitrates: A Review of 
Published Work and Synthesis of Available Information, Pollution Measurement 
Division, Environment Canada, Ottawa, 46 p. 


Echantillonnage et analyse des sulfates et nitrates en suspension dans l'air - Examen 
des travaux publiés et synthese des données disponibles, Division de la mesure de la 
pollution, Environnement Canada, Ottawa, 48 p. 


National Air Pollution Surveillance Annual Summary 1981, Air Pollution Control 
Directorate, Environment Canada, Ottawa, 78 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait annuel 1981, Direction 
générale de l'assainissement de l'air, Environnement Canada, Ottawa, 78 p. 


National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to December 1982, 
Air Pollution Control Directorate, Environment Canada, Ottawa, 16 p. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait mensuel - janvier a 
décembre 1982, Direction générale de lassainissement de lI'air, Environnement 
Canada, Ottawa, 16 p. 


National Air Pollution Surveillance Annual Summary 1980. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait annuel 1980. 
National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to December 1981. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait mensuel - janvier a 
décembre 1981. 


The Clean Air Act - Compilation of Regulations and Guidelines. 


La Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique - compilation des réglements et 
lignes directrices. 


National Inventory of Sources and Emissions of Mercury (1978), A. Sheffield, 
Pollution Data Analysis Division, Air Pollution Control Directorate, Ottawa, 1983, 
36 p. 


Inventaire national des sources et des émissions de mercure (1978), A. Sheffield, 


Division de l'analyse des données sur la pollution, Direction générale de I'assainisse- 
ment de l'air, Ottawa, 1983, 36 p. 


National Air Pollution Surveillance Annual Summary 1979. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait annuel 1979. 


National Air Pollution Surveillance - Special Sulphate and Nitrate Study, July 26 - 
November 11,919 /9: 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Etude spéciale sur les sulfates 
et les nitrates du 26 juillet au 11 novembre, 1979. 


National Air Pollution Surveillance - A Comparison of 1978 NAPS Network Data 
with National Air Quality Objectives. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Comparaison des données de 
1978 du réseau NSPA avec les objectifs nationaux de la qualité de I'air. 


s Available on microfiche only. 
Disponible uniquement sous forme de microfiche. 
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to 
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(Bil.) 
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EPS 3-AP-79-2* 

EPS 3-AP-79-2F 

EPS 5-AP-79-1 
to 

EPS 5-AP-79-12* 

(Bil.) 


EPS 5-AP-738-27* 


EPS 5-AP-78-27F* 


EPS 5-AP-78-26 
(Bil.) 


EPS 5-AP-78-14 
to 

EPS 5-AP-78-25* 

(Bil.) 


EPS 5-AP-78-13 

(Bil.) 

EPS 3-AP-78-2* 

EPS 3-AP-78-2F * 

EPS 5-AP-78-1 
to 


EPS 5-AP-78-12* 
(Bil.) 


National Inventory of Natural Sources and Emissions of Nitrogen Compounds, 91 p. 
Inventaire national des sources naturelles d'émission de composés d'azote, 80 p. 


Air Pollution Emissions and Control Technology: Asbestos Manufacturing Industry, 
ZIPs 


Les émissions atmosphériques et les techniques antipollution dans l'industrie de la 
transformation de l'amiante, 21 p. 


A Nationwide Inventory of Emissions of Air Contaminants (1976), 183 p. 
Inventaire national des émissions de polluants atmosphériques (1976), 189 p. 
National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to December 1980. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait mensuel - janvier a 
décembre 1980. 


National Inventory of Sources and Emissions of Benzene (1976), 29 p. 

Inventaire national des sources et des émissions de benzene (1976), 26 p. 

National Inventory of Natural Sources and Emissions of Sulphur Compounds, 91 p. 
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National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to December 1979. 
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National Air Pollution Surveillance Monthly Summaries - January to December 1977. 


Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait mensuel - janvier a 
décembre 1977. 


* Available on microfiche only. 
Disponible uniquement sous forme de microfiche. 


EPS 5-AP-77-14* 


EPS 5-AP-77-13* 
(Bil.) 

EPS 3-AP-77-8 
EPS 3-AP-77-8F 
EPS 3-AP-77-4 


EPS 3-AP-77-4F * 


EPS 3-AP-77-1* 

EPS 3-AP-77-lF* 

EPS 5-AP-77-1 
to 

EPS 5-AP-77-12 

(Bil.) 

EPS 5-AP-76-16* 

(Bil.) 


EPS 5-AP-76-15* 
(Bil.) 


EPS 5-AP-76-11* 


EPS 5-AP-76-1L1F* 


EPS 5-AP-76-8 
to 

EPS 5-AP-76-13* 

(Bil.) 


EPS 5-AP-76-1 
to 

EPS 5-AP-76-6* 

(Bil.) 

EPS 3-AP-75-6* 

EPS 3-AP-75-6F * 

EPS 3-AP-75-4* 

EPS 3-AP-75-4F * 


EPS 3-AP-75-3* 


Emissions of Vinyl Chloride to the Ambient Air Around Manufacturing Facilities in 
Ontario. 


National Air Pollution Surveillance Annual Summary 1976. 

Surveillance nationale de la pollution atmosphérique, Extrait annuel 1976. 
National Inventory of Sources and Emissions of Selenium (1973), 37 p. 
Inventaire national des sources et émissions de sélénium (1973), 34 p. 

Air Pollution Emissions and Control Technology: Vinyl Chloride Industry, 40 p. 
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Chemical Industries/Industries chimiques 
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Taken for the Control of Water Pollution, prepared by I. McBeath, Industrial 
Programs Branch, Environment Canada, Ottawa, 1985, 130 p. 
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Récupération de l'argent des déchets photographiques, 97 p. 


Status Report on Compliance with the Chlor-Alkali Mercury Liquid Effluent 
Regulations 1978-79, Abatement and Compliance Branch, Water Pollution Control 
Directorate, Ottawa, 1981, 16 p. 


Rapport sur l'observation, par les usines de chlore, du réglement sur le mercure 
contenu dans les effluents en 1978-79, Direction de la dépollution et du contréle, 
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Rapport sur l'observation du réglement concernant les rejets de mercure par les 
fabriques de chlore et de soude caustique en 1976-77, Direction de la dépollution et 
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Commercial Chemicals/Produits chimiques commerciaux 
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documentation, Direction des produits chimiques commerciaux, Direction générale 
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BPC et TPC dans divers produits vendus dans le commerce et dans des échantillons 
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NTA (Nitrilotriacetic Acid) - An Ecological Appraisal, by A. Prakash, Water 
Pollution Programs Branch, Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 1976, 
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Automated Method for the Determination of the Phosphorus Content in Detergents, 
Ottawa, 1976. 


Méthode automatisée pour déterminer la teneur en phosphore des détergents, 
Ottawa, 1976. 


Protocol for Testing Effects of Chemicals on Mink Production, 5 p. 


Méthode expérimentale pour l'étude des effets des produits chimiques sur la 
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Methods of Testing Effects of Chemicals on Birds, 15 p. 
Méthodes d'analyse des effets des substances chimiques sur les oiseaux. 
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Ottawa, 1974, 25 p. 


La dégradation de I'acide nitrilo-triacétique dans un cours d'eau récepteur, Dar i.e 
Shannon, P.S.A. Fowlie et R.J. Rush, Centre technique des eaux usées, Direction 
générale de la lutte contre la pollution des eaux, Ottawa, 1978, 22 p. 


A Modified Procedure for the Determination of Phosphorus in Detergents, by P.D. 
Goulden, Environmental Management Service, and M.C. Holton, Environmental 
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Nouvelle méthode de mesure de la teneur en phosphore des détergents, par P.D. 
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protection de l'environnement, Direction générale de la lutte contre la pollution des 
eaux, Ottawa, 1978, 15 p. 


* Available on microfiche only. 
Disponible uniquement sous forme de microfiche. 


EPS 4-WP-73-5* 


EPS 3-WP-73-2* 


19 


Phosphorus Removal Treatability Studies at C.F.B. Borden, Petawawa, Trenton and 
Uplands, by E.E. Shannon and R.J. Rush, Wastewater Technology Centre, 
Environment Canada, Ottawa, 1973, 34 p. 
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Consumers and the Environment - Consommateurs et l'environnement 
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Aménagement et démonstration d'une installation de récupération des déchets de 
verre, Consumers Glass Company Limited, 19 p. 


Development and Demonstration of a Custom Cryogenic Grinding Process for 
Rubber and Plastic Recycling, Custom Cryogenic Grinding Corporation, 30 p. 


Conception et mise au point d'un procédé de recyclage du caoutchouc et des 
plastiques par broyage cryogénique, Custom Cryogenic Corporation, 30 p. 


Office Paper Recovery: Role of the Sheltered Workshop, 51 p. 
Récupération du papier de bureau - Réle de I'atelier protégé, 53 p. 
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Guide de récupération du papier de rebut de qualité supérieure dans les immeubles 
administratifs fédéraux au moyen d'une collecte sélective, 33 p. 
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Récupération du papier de bureau au moyen d'une collecte sélective, 49 p. 
Riverview Glass Collection System, 28 p. 
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Amélioration et évaluation d'un fossé d'oxydation servant au traitement des eaux 
résiduaires de laiterie, par P.H.M. Guo, P.J.A. Fowlie, V.W. Cairns et B.E. Jank, 
Centre technique des eaux usées, Direction générale de la lutte contre la pollution 
des eaux, Ottawa, 1981, 29 p. 


Performance Evaluation of an Extended Aeration Activated Sludge Process for 
Dairy Wastewater, by P.H.M. Guo, P.J.A. Fowlie, V.W. Cairns and B.E. Jank, 
Wastewater Technology Centre, Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 1979, 
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Evaluation of l'efficacité de la technique des boues activées en aération prolongée 
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usées, Environnement Canada, Ottawa, 1979, 32 p. 


Biological Treatment of Food Processing Wastewater Design and Operations Manual, 
by Stanley Associates Engineering Ltd., for the Water Pollution Control Directorate, 
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Performance Evaluation of an Oxidation Ditch Treating Dairy Wastewater, by 
P.H.M. Guo, P.J.A. Fowlie, V.W. Cairns and B.E. Jank, Wastewater Technology 
Centre, Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 1979, 32 p. 
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Dearborn Environmental Consulting Services Ltd., pour la Direction générale de la 
lutte contre la pollution des eaux, Ottawa, 1980, 191 p. 


Disinfection of Poultry Packing Plant Effluents Containing Salmonella, by Dearborn 
Environmental Consulting Services Ltd., for the Water Pollution Control 
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Hazardous Wastes/Déchets dangereux 


Long-term Ecological Behaviour of Abandoned Uranium Mill Tailings 
3. Radionuclide Concentrations and Other Characteristics of Tailings, Surface 
Waters, and Vegetation, M. Kalin, Institute of Environmental Studies, University of 
Toronto, for Environment Canada, Ottawa, 1988, 97 p. 


Summary of Environmental Criteria for Polychlorinated Biphenyls (PCBs), 
Environmental Analysis Branch, Environmental Protection, Environment Canada, 


Ottawa, 1987, 16 p. 


Sommaire des critéres relatifs aux biphényles polychlorés (BPC) dans 
l'environnement, Direction de  l'analyse environnementale, Protection de 
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Removal of Radium-226 from Uranium Mining Effluents, Report of a joint 
Government-Industry Program, Environment Canada, Ottawa, 1984, 32 p. 


Elimination du radium-226 des effluents des mines d'uranium, Rapport final d'un 
programme mixte gouvernement-industrie, Environnement Canada, Ottawa, 1984, 
28 p. 


Long-term Ecological Behaviour of Abandoned Uranium Mill Tailings 2. Growth 
Patterns of Indigenous Vegetation on Terrestrial and Semi-aquatic Areas, by 
Margaret Kalin, Institute for Environmental Studies, University of Toronto, for 
Environment Canada, Ottawa, 1984, 98 p. 


Environmental Monitoring Program Design for Uranium Refining and Conversion 
Operations, by SENES Consultants Limited, for the Environmental Protection 
Service, Environment Canada, Ottawa, 1984, 88 p. 


Destruction Technologies for Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Waste Management 
Branch, 81 p. 


Techniques de destruction des polychlorobiphényles (BPC), Direction de la gestion 
des déchets, 71 p. 


Long-term Ecological Behaviour of Abandoned Uranium Mill Tailings, 1. Synoptic 
Survey and Identification of Invading Biota, University of Toronto. 130 p. 


Mercury: Methods for Sampling, Preservation and Analysis, 108 p. 
Méthode d'échantillonnage, de conservation et de dosage du mercure, 117 p. 
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and Compliance Branch, Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 1981, 19 p. 
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dépollution et du contréle, Direction générale de la lutte contre la pollution des 
eaux, Ottawa, 1981, 21 p. 


Summary Report on the Canadian Visit to European Hazardous Waste 
Treatment/Disposal Facilities - October 20-28, 1980, 14 p. 


Compte rendu succinct d'une visite canadienne des installations européennes de 
traitement et d'élimination des déchets dangereux - 20 au 28 octobre 1980, 15 p. 


Mercury in the Canadian Environment, 359 p. 
Le mercure dans l'environnement canadien, 332 p. 


Burning Waste Chlorinated Hydrocarbons in a Cement Kiln, L.P. MacDonald, St. 
Lawrence Cement Co., D.J. Skinner, Fisheries and Environment Canada, and F.J. 
Hopton and G.H. Thomas, Ontario Research Foundation, for the Water Pollution 
Control Directorate, Ottawa, 1977, 223 p. 


La combustion des déchets d'hydrocarbures chlorés dans des fours a ciment, par L.P. 
MacDonald, Compagnie des ciments du St-Laurent, et D.J. Skinner, Péches et 
Environnement Canada, et F.J. Hopton et G.H. Thomas, Ontario Research Founda- 
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EPS 4-EC-76-10* Development of a Soil-Waste Interaction Matrix, 89 p. 


EPS 4-EC-76-7* Recommended Groundwater and Soil Sampling Procedures: Proceedings of an 
International Seminar, 37 p. 


SPE 4-EC-76-7F * Méthodes recommandées d'échantillonnage des sols et des eaux souterraines, compte 
rendu colloque international, 1975, 40 p. 


EPS 3-WP-76-7* Review of Environmental Control of Mercury in Japan, by L. Buffa, Abatement and 
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Marine Pollution/Pollution marine 


Problems Associated with Dredging Operations on the St. Lawrence, Situation, 
Methods and Priority Areas for Research, by René Rochon, Quebec Region, 
Environment Canada, Ottawa, 1985, 72 p. 


Problématique des activités de dragage. Revue de la situation et des méthodes, et 
détermination des secteurs de recherches prioritaires pour le Saint-Laurent, par 
René Rochon, Région du Québec, Environnement Canada, Ottawa, 1985, 80 p. 


A Selected Bibliography on the Fate and Effects of Oil Pollution Relevant to the 
Canadian Marine Environment - 2nd Edition, 191 p. 


Bibliographie sélective des travaux de recherche portant sur le devenir et les effets 
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Mining & Ore Processing/Exploitation miniére et traitement des minéraux 
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Northern & Rural Regions/Régions du nord et rurales 
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Oil and Chemical Spills/Déversements de pétrole et de produits chimiques 
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Méthodes de référence normalisées en vue du contréle des sources: mesure des 
emissions d'amiante provenant des operations d'extraction et de broyage de 
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Méthode uniforme de référence pour la mesure des particules en suspension dans 
l'atmosphere (échantillonnage a grand débit). 


Standard Reference Method for the Measurement of Carbon Monoxide in the 
Atmosphere (Non-Dispersive Infrared Spectrometry). 


Méthode de référence normalisée pour le dosage du monoxyde de carbone dans 
l'atmosphére (Spectrométrie infra-rouge non dispersive). 


Standard Reference Method for the Measurement of Sulphur Dioxide in the 
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Surface Finishing/Traitement des surfaces 


Overview of the Canadian Surface Finishing Industry, Status of the Industry and 
Measures for Pollution Control, Industrial Programs Branch, Environment Canada, 
and J.E. Hanna Associates Inc., Ottawa, 1987, 116 p. 


Apercu de |'industrie canadienne des traitements de surfaces, Etat de l'industrie et 
mesures de lutte contre la pollution, Direction des programmes _ industriels, 
Environnement Canada, et J.E. Hanna Associates Inc., Ottawa, 1987, 122 p. 


An Assessment of the Financial Impact of Federal Guidelines on The Canadian Metal 
Finishing Industry, by L. Buffa, Abatement and Compliance Branch, Water Pollution 
Control Directorate, Ottawa, 1978, 40 p. 


Répercussions financiéres des lignes directrices fédérales sur l'industrie canadienne 
du traitement des surfaces métalliques, par L. Buffa et K.R. Coulter, Direction 
générale de la lutte contre la pollution des eaux, Ottawa, 1982, 34 p. 


Metal Finishing Liquid Effluent Guidelines, Ottawa, 1977. 


Lignes directrices concernant le contrédle des effluents de traitements de surface, 
Ottawa, 1977. 


Waste Handling, Disposal and Recovery in the Metal Finishing Industry, Proceedings 
of Seminar held in Toronto, Ontario, November 12-13, 1975, sponsored by Fisheries 
and Environment Canada, the Automotive Parts Manufacturers’ Association 
(Canada) and the American Electroplaters' Society, Ottawa, 1977, 158 p. 


Manipulation, traitement, récupération des déchets du traitement des surfaces 
métalliques, procés-verbal, colloque tenue a Toronto, les 12 et 13 novembre 1975, 
grace a l'appui financier du ministere canadien de l'environnement, de |'Automotive 
Parts Manufacturers' Association du Canada, et l'American Electroplaters' Society, 
Ottawa, 1979, 122 p. 


Wastewater and Sludge Control in the Canadian Metal Finishing Industry, by L. 
Buffa, Abatement and Compliance Branch, Water Pollution Control Directorate, 
Ottawa, 1976, 33 p. 


Contréle des eaux résiduaires et des boues dans l'industrie canadienne du traitement 
des surfaces métalliques, par L. Buffa, Direction de la dépollution et du contréle, 
Direction generale de la lutte contre la pollution des eaux, Ottawa, 1979, 26 p. 


A Modification of the Traditional Sequence for the Treatment of Wastewaters from 
Metal Finishing Installations, by L. Buffa, Abatement and Compliance Branch, Water 
Pollution Control Directorate, Ottawa, 1976, 11 p. 


Modification du schéma classique de l'épuration des effluents de l'industrie du 
traitement des surfaces métalliques, par L. Buffa, Direction générale de la lutte 
contre la pollution des eaux, Ottawa, 1978, 11 p. 


Review of the Canadian Metal Finishing Industry: Consumption of Raw Materials 
and Options for Water Pollution Control, by the Inorganic Chemicals Program, 
Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 1975, 151 p. 
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de la dépollution et du contréle, Direction générale de la lutte contre la pollution 
des eaux, Ottawa, 1978, 140 p. 
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Transportation/Transports 


Vehicle Emissions Control System Tampering, by D. Cope, Industrial Programs 
Branch, Environment Canada, Ottawa, 1988, 24 p. 


L'altération des dispositifs antipollution des véhicules automobiles, par D. Cope, 
Direction des programmes industriels, Environnement Canada, Ottawa, 1988, 26 p. 


Summaries of Studies Related to the Review of New Motor Vehicle Emission 
Standards, Industrial Programs Branch, Environmental Protection Service, Ottawa, 
1984, 48 p. 


Résumés d'études portant sur la révision des normes d'émission des véhicules 
automobiles, Direction des programmes industriels, Service de la protection de 
l'environnement, Ottawa, 1984, 48 p. 


Air Pollution Emissions and Control: Light Duty Vehicles, Industrial Programs 
Branch, Environmental Protection Service, Ottawa, 1984, 100 p. 


Limitation des émissions atmosphériques polluantes: véhicules légers, Direction des 
programmes industriels, Service de la protection de l'environnement, Ottawa, 1984, 
100 p. 


Light Duty Vehicle Emissions and the Oxidants Issue in Canada, Pollution 
Measurement Division, Technical Services Branch, Environmental Protection 
Service, Ottawa, 1984, 14 p. 


Emissions de véhicules légers et la question des oxydants au Canada, Division de la 
mesure de la pollution, Direction des services techniques, Service de la protection 
de l'environnement, Ottawa, 1984, 14 p. 


The Atmospheric Pathway for Oxides of Nitrogen, R.W. Shaw, Atmospheric 
Environment Service, Environment Canada, 1984, 10 p. 


Le transport des oxides d'azote dans l'atmosphére, R.W. Shaw, Service de 
l'environnement atmosphérique, Environnement Canada, Ottawa 1984, 14 p. 


Effects of Nitrate on the Acidification of the Aquatic System, F.C. Elder, 
Environmental Conservation Service, Environment Canada, Ottawa, 1984, 14 p. 


Effets du nitrate sur l'acidification du milieu aquatique, F.C. Elder, Service de la 
conservation de l'environnement, Environnement Canada, Ottawa, 1984, 14 p. 


Control Options for Lead Phase-down in Motor Gasoline, J. Labuda and F. Landheer, 
Fuel Processes Division, 73 p. 


Options de contréle pour la réduction des quantités de plomb dans l'essence & 
moteur, J. Labuda et F. Landheer, Division des combustibles, 74 p. 
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Control of Excessive Emissions and Fuel Consumption by In-Use Motor Vehicles, 
D7 Ds 


Lutte contre les émissions et la consommation d'essence excessives par les vehicules 
en usage, 63 p. 


Environmental Code of Good Practice for Highways and Railways, 62 p. 


Code de pratiques écologiques pour la réalisation des emprises routiéres et ferrovi- 
aires, 73 p. 


Canadian Vehicle Survey, 48 p. 


Enquéte par questionnaire postal sur les véhicules automobiles particuliers au 
Canada, 38 p. 


Automobile Emissions and Fuel Economy at Low Ambient Temperatures, 45 p. 


Effets du froid sur les gaz d'échappement et la consommation de carburant des 
véhicules automobiles, 44 p. 


Canadian Urban Trucking Study, 114 p. 
Etude sur le camionnage dans les villes canadiennes, 114 p. 
Automotive Exhaust Gas Analyzers, 21 Pp. 
Analyseurs de gaz d'échappement des véhicules automobiles, 22 p. 
Canadian Taxi Survey, 100 p. 
Etude sur les taxis au Canada, 80 p. 
Effect of Cold Weather on Motor Vehicle Emissions, 38 p. 
Effets du froid sur les émissions des véhicules automobiles, 34 p. 
The Semi-Reverberant Drive-Thru Test, 11 p. 
Winter Testing of Automobile Idle Exhaust Emissions in Edmonton, Alberta. 


Inspection des gaz d'échappement d'automobiles tournant au ralenti. Programme 
d'hiver mené a Edmonton (Alberta). 


Canadian Automobile Driver Survey, 100 p. 

Etude sur les automobilistes canadiens, 108 p. 

Biological Treatment of Airport Wastewater Containing Aircraft De-Icing Fluids, by 
B.E. Jank, P.H.M. Guo and V.W. Cairns, Wastewater Technology Centre, Water 
Pollution Control Directorate, Ottawa, 1973, 133 p. 

Automobile Emission Trends in Canada 1960 - 1985, 46 p. 
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Urban Pollution/Pollution urbaine 


Kitchener Landfill Gas Utilization Project, by Conestoga-Rovers and Associates 
Ltd., for Technology Development and Technical Services Branch, Environment 
Canada, Ottawa, 1987, 52 p. 


L'exploitation du gaz de résidus a la décharge de Kitchener, par Conestoga-Rovers 
and Associates Ltd., pour la Direction du développement technologique et des 
services techniques, Environnement Canada, Ottawa, 1987, 53 p. 


National Urban Air Quality Trends 1974 to 1985, Program Management Branch, 
Environment Canada, Ottawa, 1987, 65 p. 


Evolution de la qualité de l'air au Canada en milieu urbain, 1974 a 1985, Direction de 
la gestion des programmes, Environnement Canada, Ottawa, 1987, 75 p. 


National Urban Air Quality Trends 1974 to 1983, Program Management Branch, 
Environment Canada, Ottawa, 1986, 62 p. 


Evolution de la qualité de I'air au Canada en milieu urbain, 1974 a 1983, Direction de 
la gestion des programmes, Environnement Canada, Ottawa, 1986, 74 p. 


Retrofitting Municipal Wastewater Treatment Plants for Enhanced Biological 
Phosphorus Removal, by Canviro Consultants Ltd., for Environment Canada, 
Ottawa, 1986, 130 p. 


Conversion des stations d'épuration des eaux usées urbaines a !'élimination 
biologique améliorée du phosphore, par Canviro Consultants Ltd., pour 
Environnement Canada, Ottawa, 1986, 132 p. 


The National Incinerator Testing and Evaluation Program: Air Pollution Control 
Technology, by Flakt Canada Ltd., and Environment Canada, Ottawa, 1986, 83 p. 


Le programme national d'essais et d'évaluation des incinérateurs: Sommaire des 
techniques de dépollution des gaz de combustion, par Flakt Canada Ltd., et 
Environnement Canada, Ottawa, 1986, 88 p. 


Minimizing the Environmental Impact of the Disposal of Snow from Urban Areas, 
Proceedings of Workshop June 11-12, 1984, Industrial Programs Branch, Environment 
Canada, Ottawa, 1985, 125 p. 


Minimisation de l'impact environnemental de l'élimination de la neige dans les 
régions urbaines, Compte rendu d'un atelier qui s'est tenu a Montréal les 11 et 12 
juin 1984, Direction de la gestion des programmes, Environnement Canada, Ottawa, 
1985, 143 p. 


The National Incinerator Testing and Evaluation Program: Two-stage Combustion 
(Prince Edward Island), Industrial Programs Branch, Environment Canada, Ottawa, 
1985, 35 p. 


Le programme national d'essais et d'évaluation des incinérateurs: sommaire des 
essais a l'incinérateur &€ combustion en deux étapes de Parkdale, Ie-du-Prince- 
Edouard, Direction de la gestion des programmes, Environnement Canada, Ottawa, 
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Operation and Maintenance Costs for Municipal Wastewater Treatment Facilities in 
Canada - 1980, by S.A. Ross, M.G. Boivin and D.L. Caverson, Industrial Programs 
Branch, Environmental Protection Service, Ottawa, 1984, 26 p. 


Couts d'exploitation et d'entretien des installations de traitement des eaux usées 
municipales - 1980, par S.A. Ross, M.G. Boivin et D.L. Caverson, Direction des 
programmes industriels, Service de la protection de l'environnement, Ottawa, 1984, 
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National Urban Air Quality Trends 1974-1981, by Tom Furmanczyk, Program 
Management Branch, Environmental Protection Programs Directorate, Ottawa, 
1984, 53 p. 


Evolution de la qualité de l'air au Canada en régions urbaines, de 1974 a 1981, par 
Tom Furmanczyk, Direction de la gestion des programmes, Direction générale des 
programmes de protection de l'environnement, Ottawa, 1985, 52 p. 


Manual for Land Application of Treated Municipal Wastewater and Sludge, Technical 
Services Branch, Environmental Protection Programs Directorate, Ottawa, 1984, 
Z\Gip: 


L'épandage des eaux usées traitées et des boues d'épuration d'origine urbaine, 
Direction des services techniques, Direction générale des programmes de protection 
de l'environnement, Ottawa, 1984, 190 p. 


Development and Demonstration of a Customized Truck for Collection of Glass, 
Metal and Paper Refuse, by The Is Five Foundation, for the Environmental 
Protection Programs Directorate, a joint government-industry project conducted 
under the Development and Demonstration of Resource and Energy Conservation 
Technology (DRECT) Program, Ottawa, 1983, 27 p. 


Fabrication et démonstration d'un camion spécialement congu pour la collecte des 
déchets de verre, de métal et de papier, par The Is Five Foundation, pour le compte 
de la Direction générale des programmes de protection de l'environnement, Projet 
mixte réalisé en vertu du Programme de création et de démonstration de techniques 
de conservation des ressources et de l'énergie (DRECT), Ottawa, 1983, 27 p. 


Urban Air Quality Trends in Canada, 1970-79. 
Evolution de la qualité de l'air au Canada, en régions urbaines (1970 a 1979). 


Rapport du sous-comité du ruissellement en milieu urbain (Projets réalisés de 1972 a 
1979), Programme de recherche sur la dépollution urbaine aux termes de l'Accord 
Canada-Ontario sur la qualité de l'eau des Grands Lacs, Direction générale de la 
lutte contre la pollution des eaux, Ottawa, 1981, 134 p. 


Gas Recovery and Utilization from a Municipal Waste Disposal Site, 120 p. 


Récupération et utilisation des gaz de lieu d'enfouissement des déchets municipaux, 
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A Method for Wastewater Treatment System User Cost Allocation, Volume 2, User's 
Manual, by Edna B. Boisselle and Pierre Cété, Barré, Pellerin, Lemoine Inc., for the 
Environmental Protection Service, Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 
1932, 130ip. 
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Méthode de tarification en épuration, Volume 2, Manuel de l'utilisateur, préparé par 
Edna B. Boisselle, Pierre Cété, de Barré, Pellerin, Lemoine Inc., pour le Service de 
la protection de l'environnement, Direction générale de la lutte contre la pollution 
des eaux, Ottawa, 1980, 121 p. 


A Method for Wastewater Treatment System User Cost Allocation, Volume 1, Study 
Report, by Edna B. Boisselle and Pierre Cété, Barré, Pellerin, Lemoine Inc.. for the 
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Leachates - A Summary, 10 p. 


Addition des produits de pompage des fosses septiques dans les décharges de déchets 
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Abatement and Compliance Branch. and P.H.M. Guo and B.E. Jank, Technology 
Development Branch, Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 1980, 296 p. 


Conception et sélection de petits systémes d'épuration des eaux usées, par S.A. 
Ross, Direction de la dépollution et du contréle, et P.H.M. Guo et B.E. Jank, 
Direction de développement technologique, Direction générale de la lutte contre la 
pollution des eaux, Ottawa, 1981, 325 p. 
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Resilog Bulletins No. 1-8, décembre 1978 - juin 1980, 52 p. 
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Techniques de traitement tertiaire des eaux usées au Canada (1979), par J.W. 
Schmidt, Centre technique des eaux usées, Direction générale de la lutte contre la 
pollution des eaux, Ottawa, 1982, 50 p. 
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EPS 3-EP-74-2* 


EPS 4-EP-74-1* 


EPS 4-WP-74-1 


EPS 6-WP-74-1* 


EPS 3-AP-73-6* 


(Bil.) 


EPS 4-WP-73-4* 


EPS 4-WP-73-3* 


EPS 5-AP-73-2* 


68 


The Welland Canal Water Quality Experiments (Phase II), by E.E. Shannon, F.J. 
Ludwig, D.T. Vachon and I.F. Munawar, Wastewater Technology Centre, Water 
Pollution Control Directorate, Ottawa, 1974, 59 p. 


Phosphorus Removal Demonstration Studies at C.F.B. Trenton, by Walter E. Stepko 
and Earl E. Shannon, Wastewater Technology Centre, Water Pollution Control 
Directorate, Ottawa, 1974, 35 p. 


Continuous Biological Denitrification of Wastewater, by P.M. Sutton, Wastewater 
Technology Centre, Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 1974, 242 p. 


Phosphorus Removal Demonstration Study Using Ferric Chloride and Alum at C.F.B. 
Uplands, by Walter E. Stepko and E.E. Shannon, Wastewater Technology Centre, 
Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 1974, 58 p. 


Some Considerations Related to a Comprehensive Approach to Product Noise 
Control at the Point of Manufacture, 22 p. 


"The Cleanosaurus" - A Benthos Harvester, summary report by A.R. Townshend, 
Technology Development Branch, Water Pollution Control Directorate, Ottawa, 
19712 LD 


Recent Developments in Resource Recovery: Seminar Proceedings, 132 p. 

Les récents progres en récupération des ressources, procés-verbal, colloque, 1974. 
Full Scale Phosphorus Removal at C.F.B. Petawawa, by E.E. Shannon, J.M. Salvo and 
B.R. Burns, Wastewater Technology Centre, Water Pollution Control Directorate, 
Ottawa, 1974, 45 p. 

A Bibliographic Reference System on Noise Control, 66 p. 

Annex | - Listing of Reference Material on Noise Control, 143 p. 

Annex 2 - Author Index and Keyword Index, 109 p. 

Construction Noise - An Overview, 52 p. 

Tertiary Phosphorus Removal and Limiting Nutrient Studies at C.F.S. Lac St. Denis, 
by E.E. Shannon and J.M. Salvo, Wastewater Technology Centre, Water Pollution 
Control Directorate, Ottawa, 1974, 60 p. 

Notes - Workshop on Computer-Aided Design and Simulation of Waste Treatment 


Systems, by P.L. Silveston, Consultant, for the Water Pollution Control Directorate, 
Ottawa, 1974, 490 p. 


Air Pollution in the Urban Environment, 11 p. 

Pollution de l'air dans l'environnement urbain, 12 p. 

An Evaluation of European Experience with the Rotating Biological Contactor, by 
T.W. Beak Consultants Ltd., for the Water Pollution Control Directorate, 
Environment Canada, Ottawa, 1973, 95 p. 


Detergent Substitution Studies at C.F.S. Gloucester, by E.E. Shannon and Leonard J. 
Kamp, Wastewater Technology Centre, Environment Canada, Ottawa, 1973, 139 p. 


Exploratory Lead Studies in High Traffic Density Areas in Vancouver, Toronto, and 
Montreal in 1972. 
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Recherches préliminaires sur les concentrations de particules de plomb dans les 
zones a grand traffic de Vancouver, Montréal et Toronto en 1972. 


Report on the Utilization of Wastes Generated in Urban Areas, 51 p. 
Resource Recovery Seminar: Proceedings, 104 p. 
La récupération des ressources - Procés verbal, 91 p. 


A Summary of the U.S. Environmental Protection Agency's Aircraft/Airport Noise 
Report Study, 15 p. 


Advanced Wastewater Technology, A Selective, Coded Bibliography, by M.F.D. 
Hamoda, E.E. Shannon and N.W. Schmidtke, Wastewater Technology Centre, 
Environment Canada, Ottawa, 1973, 132 p. 

The Welland Canal Water Quality Control Experiments (Phase I), Earl E. Shannon 
and Derek T. Vachon, Wastewater Technology Centre, Water Pollution Control 
Directorate, Ottawa, 1973, 43 p. 

An Air Pollution Study of the National Capital Region. 

Orientation Report for a High-Rate, Two-Stage Activated Sludge Process, based on 
a report by Van Luven Consultants Ltd., prepared for the Water Pollution Control 
Directorate, Ottawa, 1972, 40 p. 

Sanitary Landfilling Seminar: Proceedings, 126 p. 


Municipal Incinerators Seminar: Proceedings, 56 p. 


Les incinérateurs municipaux - Procés Verbal, 57 p. 
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Wood Protection/Preservation - Protection/préservation du bois 


EPS 2/WP/5 Pentachlorophenol Thermal Wood Preservation Facilities, by Envirochem Services, 
for the Wood Preservation Industry Technical Steering Committee, Ottawa, 1988, 
88 p. 

SPE 2/WP/5 Installations de préservation du bois au pentachlorophénol (imprégnation thermique), 


par Envirochem Services, pour le Comité directeur technique de l'industrie de la 
préservation du bois, Ottawa, 1988, 104 p. 


EPS 2/WP/4 Ammoniacal Copper Arsenate (ACA) Wood Preservation Facilities, by Envirochem 
Services, for the Wood Preservation Industry Technical Steering Committee, 
Ottawa, 1988, 88 p. 


SPE 2/WP/4 Installations de préservation du bois a l'arséniate de cuivre ammoniacal (ACA), par 
Envirochem Services, pour le Comité directeur technique de l'industrie de la 
préservation du bois, Ottawa, 1988, 102 p. 


EPS 2/WP/3 Chromated Copper Arsenate (CCA) Wood Preservation Facilities, by Envirochem 
Services, for the Wood Preservation Industry Technical Steering Committee, 
Ottawa, 1988, 81 p. 


SPE 2/WP/3 Installations de préservation du bois a l'arséniate de cuivre et de chrome (CCA), par 
Envirochem Services, pour le Comité directeur technique de l'industrie de la 
préservation du bois, Ottawa, 1988, 98 p. 


EPS 2/WP/2 Pentachlorophenol (PCP) Wood Preservation Facilities, by Envirochem Services, for 
the Wood Preservation Industry Technical Steering Committee, Ottawa, 1988, 90 p. 


SPE 2/WP/2 Installations de préservation du bois au pentachlorophénol (PCP), par Envirochem 
Services, pour le Comite directeur technique de l'industrie de la préservation du 
bois, Ottawa, 1988, 108 p. 


EPS 2/WP/1 Creosote Wood Preservation Facilities, by Envirochem Services, for the Wood 
Preservation Industry Technical Steering Committee, Ottawa, 1988, 90 p. 


SPE 2/WP/1 Installations de préservation du bois a la créosote, par Envirochem Services, pour le 


Comité directeur technique de l'industrie de la préservation du bois, Ottawa, 1988, 
104 p. 


ENVIROTIPS 


The EnviroTIPS (Environmental 
comprehensive information on chemicals that are spilled most frequently in Canada. 


and Technical 


7A 


Information for 


Problem Spills) manuals provide 
The manuals are 


intended to be used by specialists to design countermeasures for spills and to assess their effects on the 


environment. The major focus of EnviroTIPS manuals is environmental. 


be used by first-response personnel because of the length and technical content. 


WO CON WU FWNr O 


Introduction Manual 
Acetic Acid 

Acetic Anhydride 
Ammonia 
Ammonium Nitrate 
Ammonium Phosphates 
Benzene 
Butyraldehydes 
Calcium Chloride 
Calcium Oxide/Hydroxide 
Carbon Dioxide 
Chlorine 
Cyclohexane 
Ethylbenzene 
Ethylene 

Ethylene Dichloride 
Ethylene Glycol 
Ethylene Oxide 
2-Ethylhexanol 
Ferric Chloride 
Formaldehyde 
Hydrochloric Acid 
Hydrofluoric Acid 
Hydrogen Sulphide 
Mercury 

Methanol 
Morpholine 
Naphtha 

Natural Gas 

Nitric Acid 

Phenol 

Phosphoric Acid 
Phosphorus 
Potassium Chloride 
Propylene 
Propylene Oxide 
Sodium Chlorate 
Sodium Chloride 
Sodium Hydroxide 
Sodium Hypochlorite 
Sodium Sulphate 
Styrene 

Sulphur 

Sulphur Dioxide 
Sulphuric Acid & Oleum 
Tetraethyl Lead 


Catalogue Number 


En48-10/01-1985E 
En48-10/30-1985E 
En48-10/28-1985E 
En48-10/16-1984E 
En48-10/13-1984E 
En48-10/5-1984E 

En48-10/7-1984E 

En48-10/49-1985E 
En48-10/11-1984E 
En48-10/3-1984E 

En48-10/24-1984E 
En48-10/6-1984E 

En48-10/46-1985E 
En48-10/2-1984E 

En48-10/14-1984E 
En48-10/10-1984E 
En48-10/26-1985E 
En48-10/39-1985E 
En48-10/20-1984E 
En48-10/21-1984E 
En48-10/38-1985E 
En48-10/18-1984E 


En48-10/15-1984E . 


En48-10/17-1984E 
En48-10/25-1985E 
En48-10/32-1985E 
En48-10/31-1985E 
En48-10/43-1985E 
En48-10/23-1984E 
En48-10/50-1985E 
En48-10/47-1985E 
En48-10/33-1985E 
En48-10/19-1984E 
En48-10/35-1985E 
En48-10/22-1984E 
En48-10/41-1985E 
En48-10/37-1985E 
En48-10/4-1984E 

En48-10/12-1984E 
En48-10/36-1984E 
En48-10/45-1985E 
En48-10/27-1985E 
En48-10/8-1984E 

En48-10/48-1985E 
En48-10/1-1984E 

En48-10/42-1985E 


Price* (SCDN) 
In Canada 


$14.50 
12.50 
12.50 
18.50 
10.00 
9.00 


The manuals are not intended to 


Outside 
Canada 


$17.40 
15.00 
15.00 
22220 
12.00 
10.80 
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Price* (SCDN) 


Title Catalogue Number In Canada Outside 
Canada 
46 Toluene En48-10/9-1984E 13.50 16.20 
47 Urea En48-10/44-1985E 9.50 11.40 
48 Vinyl Chloride En48-10/34-1985E TA20 13.80 
49  Xylenes En48-10/29-1985E 13.50 16.20 
50 Zinc Sulphate En48-10/40-1985E 10 13.80 


*Cheque/Money Order should be made payable to the Receiver General for Canada. 
Address orders to: Canadian Government Publishing Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9. 
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La collection "Enviroguide" est constituée de guides d'information technique sur les produits chimiques qui 
sont les plus souvent en cause dans les cas de déversements accidentels. Les guides, qui s'adressent a des 
spécialistes dans le domaine des déversements, sont concus pour aider a planifier les interventions 
d'urgence et évaluer les incidences sur l'environnement. Vu la grande quantité d'information présentée et 
le caractére trés technique des guides, ces derniers ne s'adressent pas au personnel de premiére 


intervention. 
Titre 

0 Manuel! d'introduction 

l L'iacide acétique 

2 L'anhydride acétique 

3) L'ammoniac 

4 Le nitrate d'ammonium 

> Les phosphates d'ammonium 

6 Le benzéne 

7 Les butyraldéhydes 

8 Le chlorure de calcium 

9 L'oxyde et l'hydroxyde de 
calcium 

10 Le dioxyde de carbone 

i |.Le chiore 

12 Le cyclohexane 

13. L'éthylbenzéne 

14 L'éthyléne 

15 Le dichloro-1, 2 éthane 

16 =L'éthyléneglycol 

17 L'oxyde d'éthyléne 

18 ~=L'éthyl-2 hexanol 

19 Le chlorure ferrique 

20 Le formaldéhyde 

21 Lechlorure d'hydrogeéne et 
l'acide chlorhydrique 

22 ‘Le fluorure d'hydrogéne et 
l'acide fluorhydrique 

23 Le sulfure d'hydrogéne 

Zia) Le mercure 

25 Le méthanol 

26 La morpholine 

27 Le naphta 

25. Le gaz naturel 

29 ~=L'acide nitrique 

30. ~—_Le phénol 

31  L'acide phosphorique 

32 Le phosphore 

33 Lechlorure de potassium 

34 ~+Le propyléne 

35 L'oxyde de propyléne 

36  Lechlorate de sodium 

37. + Lechlorure de sodium 

38  L'hydroxyde de sodium 

39 ~~ L'hypochlorite de sodium 

40 ~=Le sulfate de sodium 

41 Le styréne 

42 Le soufre 


Numéro de 
catalogue 


En48-10/01-1985F 
En48-10/30-1985F 
En48-10/28-1985F 
En48-10/16-1985F 
En48-10/13-1984F 
En48-10/5-1984F 

En48-10/7-1984F 

En48-10/49-1986F 
En48-10/11-1984F 
En48-10/3-1984F 


En48-10/24-1985F 
En48-10/6-1984F 

En48-10/46-1985F 
En48-10/2-1984F 

En48-10/14-1984F 
En48-10/10-1984F 
En48-10/26-1985F 
En48-10/39-1986F 
En48-10/20-1985F 
En48-10/21-1984F 
En48-10/38-1985F 


En48-10/18-1984F - 


En48-10/15-1984F 


En48-10/17-1984F 
En48-10/25-1985F 
En48-10/32-1985F 
En48-10/31-1985F 
En48-10/43-1986F 
En48-10/23-1985F 
En48-10/50-1985F 
En48-10/47-1986F 
En48-10/33-1985F 
En48-10/19-1985F 
En48-10/35-1986F 
En48-10/22-1984F 
En48-10/41-1986F 
En48-10/37-1985F 
En48-10/4-1985F 

En48-10/12-1984F 
En48-10/36-1985F 
En48-10/45-1985F 
En48-10/27-1985F 
En48-10/8-1984F 


Prix* (SCDN) 


Au Canada Hors Canada 


$14.50 $17.40 
12.50 15.00 
12.50 15.00 
18.50 22.20 
10.00 12.00 
9.00 10.80 
13.50 16.20 
LO 13.80 
10.00 12.00 
8.00 9.60 
10.00 12.00 
15.50 18.60 
10.00 12.00 
12.50 15.00 
9.00 10.80 
15.50 18.60 
11.50 13.80 
12.50 15.00 
9.00 10.80 
1150 13.80 
14.50 17.40 
18.50 22220 
15.50 18.60 
14.50 17.40 
14.50 17.40 
13.50 16.20 
12.50 15.00 
10.00 12.00 
10.00 12.00 
18.50 22.20 
13250 16.20 
LE50 13.80 
15.50 18.60 
9.00 10.80 
9.00 10.80 
11550 13.80 
10.00 12.00 
9.00 10.80 
14.50 17.40 
9.00 10.80 
8.00 9.60 
13.50 16.20 
9.00 10.80 
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Numéro de Prix* (SCDN) 
ithe catalogue Au Canada Hors Canada 
43 L'tanhydride sulfureux En48-10/48-1985F 14.50 17.40 
44  Ltacide sulfurique et l'oléum En48-10/1-1984F 16.50 19.80 
45 Le plomb tétraéthyle En48-10/42-1986F 11 G98) 13.80 
46 Le toluene En48-10/9-1984F 13.50 16.20 
47 L'urée En48-10/44-1986F 9:50 11.40 
4& Le chlorure de vinyle En48-10/34-1985F 510) 13.80 
49 Les xylénes En48-10/29-1985F 13.50 16.20 
50 Le sulfate de zinc En48-10/40-1986F 11.50 13.80 


*Chéque/Mandat payable a l'ordre du Receveur général du Canada. Adresser les 
commandes au: Centre d'édition du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada KIA 0S9. 
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MISCELLANEOUS DIVERS 


Annual Reports Rapports Annuels 
Clean Air Act Report 1986-87/Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, Rapport 1986-87. 


Ocean Dumping Control Act, Annual Report 1985-86/Loi sur l'immersion de déchets en mer, Rapport 
annuel 1985-86. 


Clean Air Act Annual Reports/Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, rapports annuels. 
Available for the years/Disponible pour les années: 


1973-74%, 1974-75*, 1975-76*, 1976-77*, 1977-78*, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-84, 1984- 
85*, 1985-86. 

Canada Gazette Announcements Avis de la Gazette du Canada 

Environmental Contaminants Act. Volume I, No. 12, Part III, December 2, 1975. 

Loi sur les contaminants de l'environnement. Volume I, n° 12, Partie II, le 2 décembre 1975. 

Canada Gazette Announcements - Environmental Contaminants Act, June 1985, 96 p. 


Avis de la Gazette du Canada - Loi sur les contaminants de I'environnement, juin 1985, 96 p. 


aay oo Clean Air Act, 1970-71, C. 47, November 10, 1971. 

Bil.) 
Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, 1970-71, C. 47, le 10 novembre 
1971. 

GR6-CA Lead-free Gasoline Regulations. Part II, November 14, 1973. 


(Bil.) 
Reglement sur l'essence sans plomb. Partie II, le 14 novembre 1973. 


ees National Ambient Air Quality Objectives. Part II, June 12, 1974. 
Bil. 
Objectifs afférents a la qualité de l'air ambiant. Partie II, le 12 juin 1974. 


GRI1-CA Leaded Gasoline Regulations. Part II, August 14, 1974. 
(Bil.) 
Reéglement sur l'essence au plomb. Partie II, le 14 aofit 1974. 


GR12-CA Cement Industry National Emission Guidelines. Part I, October 12, 1974. 

(Bil.) 
Lignes directrices nationales sur les émissions de l'industrie cimentiére. Partie I, le 
12 octobre 1974. 


GRI15-CA Ambient Air Quality Objectives No. 2. Part II, February 12, 1975. 
(Bil.) 
Objectifs afférents a la qualité de l'air ambiant, No. 2. Partie Il, le 12 février 1975. 


GR16-CA Leaded Gasoline Regulations, amendment. Part II, March 12, 1975. 
(Bil.) 
Reéglement sur l'essence au plomb - Modification. Partie II, le 12 mars 1975. 


* Available on microfiche only. 
Disponible uniquement sous forme de microfiche. 


Ghee A 
(Bil.) 


GRIR=CR 
(Bil.) 


GR22:CK 
(Bil.) 


GR23-CA 
(Bil.) 


GR23A-CA 
(Bil.) 


GR25-CA 
(Bil.) 


GR27-CA 
(Bil.) 


GR27A-On 
(Bil.) 


GR28-CA 
(Bil.) 


GR30-CA 
(Bil.) 


GR30A-CA 
(Bil.) 
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Asphalt Paving Industry National Emission Guidelines. Part I, April 5, 1975. 


Lignes directrices nationales sur les émissions de l'industrie de la préparation des 
revétements bitumineux. Partie I, le 5 avril 1975. 


Metallurgical Coke Manufacturing Industry National Emission Guidelines. Part I, 
May 31, 1975. 


Lignes directrices nationales sur les émissions de !'industrie du coke métallurgique. 
Partie I, le 31 mai 1975. 


Arctic Mining Industry Emission Guidelines. Part I, July 17, 1976. 


Lignes directrices sur les émissions des mines de l'Arctique. Partie I, le 17 juillet 
197.6: 


Secondary Lead Smelter National Emission Standards Regulations. Part II, July 28, 
1976. 


Reéglement sur les normes nationales de dégagement des fonderies de plomb de 
seconde fusion. Partie II, le 28 juillet 1976. 


Secondary Lead Smelter National Emission Standards Regulations, amendment. Part 
II, December 14, 1977. 


Réglement sur les normes nationales de dégagement des fonderies de plomb de 
seconde fusion - Modification. Partie II, le 14 decembre 1977. 


Regulations Prescribing National Emission Standards in Respect of Asbestos Mines 
and Mills. Part I, March 19, 1977. 


Reglement prescrivant des normes nationales de dégagement pour les mines et 
usines d'extraction d'amiante. Partie I, le 19 mars 1977. 


Métallurgical Industries Arsenic Information Regulations. Part II, April 13, 1977. 


Réglement sur les renseignements concernant I'arsenic dans l'industrie métallurgi- 
ques Partie lille wa avril 1977. 


Metallurgical Industries Arsenic Information Regulations, amendment. Part II, May 
te) elie 


Reéglement sur les renseignements concernant l'arsenic dans l'industrie métallurgique 
- Modification. Partie II, le 25 mai 1977. 


Metallurgical Industries Mercury Information Regulations. Part II, April 13, 1977. 


Reéglement sur les renseignements concernant le mercure dans l'industrie métallurgi- 
que. ‘Part Ij le 13 avrilel977. 


Asbestos Mining and Milling National Emission Standards Regulations. Part II, July 
13,5197 7. 


Reglement sur les normes de dégagement pour les mines et usines d'extraction 
d'amiante. Partie II, le 13 juillet 1977. 


Asbestos Mining and Milling National Emission Standards Regulations, amendment. 
Part II, January 25, 1978. 


GR30B-CA 
(Bil.) 


GRIIECA 
(Bil.) 


GR32-CA 
(Bil.) 


GR32A-CA 
(Bil.) 


GR33-CA 
(Bil.) 


GR34-CA 
(Bil.) 


GR35-CA 
(Bil.) 


GR36-CA 
(Bil.) 


GR37-CA 


(Bil.) 


GR38-CA 
(Bil.) 
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Reéglement sur les normes de dégagement pour les mines et usines d'extraction 
d'amiante - Modification. Partie II, le 25 janvier 1978. 


Asbestos Mining and Milling National Emission Standards Regulations, amendment. 
PartulApril’25, 1979. 


Reglement sur les normes de dégagement pour les mines et usines d'extraction 
d'amiante - Modification. Partie II, le 25 avril 1979. 


Chlor-Alkali Mercury National Emission Standards Regulations. Part II, July 27, 
OM Abe 


Reéglement sur les normes nationales de dégagement de mercure par les fabriques de 
chlore. Partie Il; le)27 juillet 1977. 


Fuels Information Regulations, No. 1, Part II, August 10, 1977. 


Reglement n° | concernant les renseignements sur les combustibles. Partie Il, le 10 
aodt 1977. 


Fuels Information Regulations, No. 1, amendment. Part II, April 11, 1979. 


Réglement n° | concernant les renseignements sur les combustibles - Modification. 
Partie II, le 11 avril 1979. 


Ambient Air Quality Objectives, No. 3. Part II, February 8, 1978. 
Objectifs afférents a la qualité de l'air ambiant (n° 3). Partie Il, le 8 février 1978. 


Review of Proposed National Emissions Standards Regulations for Vinyl Chloride 
Emissions from Vinyl Chloride and Polyvinyl! Chloride Manufacturing Operations. 
Part I, August 26, 1978. 


Précisions sur le projet de réglement établissant des normes nationales de dégage- 
ment pour les fabriques de chlorure de vinyle et de polyvinyle. Partie I, le 26 ao(t 
197s. 


Regulations Prescribing National Emission Standards for Vinyl Chloride Emitted by 
Vinyl Chloride and Polyvinyl Chloride Plants. Part I, August 26, 1978. 


Réglement établissant des normes nationales de dégagement de chlorure de vinyle 
par les fabriques de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle. Partie I, le 26 
aoat 1978. 


Announcement of Suggested Codes of Good Operating Practice for the Control of 
Fugitive Emissions from Vinyl Chloride and Polyvinyl Chloride Manufacturing 
Operations. Part I, August 26, 1978. 


Annonces d'instructions techniques proposées contre les émissions diffuses dans les 
fabriques de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle. Partie I, le 26 ao(t 
ERS 


Ambient Air Quality Objectives, No. 3 amendment. Part II, November 8, 1978. 


Objectifs afférents a la qualité de I'air ambiant (n° 3) - Modification. Partie II, le 8 
novembre 1978. 


Packaged Incinerators National Emission Guidelines. Part I, November 25, 1978. 


GR39-CA 
(Bil.) 


GR40-CA 
(Bil.) 


GR41-CA 
(Bil.) 


GRU2-CA 
(Bil.) 


GR43-CA 
(Bil.) 


GR44-CA 
(Bil.) 


G2-CA 
(Bil.) 


GR45-CA 
(Bil.) 


GR46-CA 
(Bil.) 


GR47-CA 
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Lignes directrices nationales relatives aux émissions des incinérateurs compacts. 
Partie I, le 25 novembre 1978. 


Vinyl Chloride National Emission Standards Regulations. Part II, April 11, 1979. 


Réglement sur les normes nationales de dégagement de chlorure de vinyle. Partie II, 
le 11 avril 1979. 


Wood Pulping Industry National Emission Guidelines for New Stationary Sources. 
Parti, september2Zi21970. 


Lignes directrices nationales sur les émissions provenant des sources fixes nouvelles 
de l'industrie des pates de bois. Partie I, le 22 septembre 1979. 


Proposed Regulations Prescribing National Emissions Standards in Respect of 
Arsenic Emitted by Gold Roasting Plants. Part I, October 13, 1979. 


Projet de réglement prescrivant des normes nationales pour les dégagement d'arse- 
nic émanant des installations de grillage des matiéres auriféres. Partie I, le 13 
octobres!97 2. 


Secondary Lead Smelter National Emission Standard Regulations, amendment. Part 
II], February 27, 1980. 


Réglement sur les normes nationales de dégagement des fonderies de plomb de 
seconde fusion - Modification. Partie II, le 27 février 1980. 


Fuels Information Regulations, No. 1, amendment. Part II, February 27, 1980. 


Reglement n° | concernant les renseignements sur les combustibles - Modification. 
Partie II, le 27 février 1980. 


Intent to Investigate the Phase-down of Lead Content in Motor Gasoline. Part I, 
October 25, 1980. 


Projet d'enquéte sur la réduction progressive de la teneur en plomb de l'essence a 
moteur. Partie I, le 25 octobre 1980. 


An Act to Amend the Clean Air Act, Chapter 45, December 17, 1980. 


Loi modifiant la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique. Chapitre 45, le 
17 décembre 1980. 


Thermal Power Generation Emissions - National Guidelines for New Stationary 
Sources ssbantadl, April: 25,192 1% 


Lignes directrices nationales sur les dégagements des centrales thermiques nouvel- 
les. Partie I, le 25 avril 1981. 


Intent to Regulate the Phase-down of Lead Content in Motor Gasoline. Part I, 
March 12, 1983. 


Avis d'intention de réglementer l'abaissement graduel de la teneur en plomb dans 
l'essence a moteur. Partie I, le 12 mars 1983. 


Regulation of Fuels and Fuel Additives - Leaded Gasoline Regulations - Proposed 
Amendment. Part I, February 18, 1984. 


Réglementation des carburants et de leurs additifs - Réglement sur l'essence au 
plomb-Projet de modification. Partie I, le 18 février 1984. 
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Leaded Gasoline Regulations, amendment. Part II, May 16, 1984. 
Réglement sur l'essence au plomb-modification. Partie II, le 16 mai, 1984. 


Motor Vehicle Safety Act - Motor Vehicle Safety Regulations. Part II, November 
251970. 


Loi sur la sécurité des véhicules automobiles - réglement sur la sécurité des 
vehicules automobiles. Partie II, le 25 novembre 1970. 


Motor Vehicle Safety Act - Motor Vehicle Safety Regulations, amended. Part II, 
Julysl 461971. 


Loi sur la sécurité des véhicules automobiles - réglement sur la sécurité des 
vehicules automobiles, modifications. Partie II, le 14 juillet 1971. 


Motor Vehicle Safety Act - Motor Vehicle Safety Regulations, amended. Part II, 
October 13, 1971. 


Loi sur la sécurité des véhicules automobiles - réglement sur la sécurité des 
vehicules automobiles. Partie II, octobre 1971. 


Motor Vehicle Safety Act - Motor Vehicle Safety Regulations, amended. Part II, 
duly226,.1972. 


Loi sur la sécurité des véhicules automobiles - réglement sur la sécurité des 
vehicules automobiles, modifications. Partie II, le 26 juillet 1972. 


Motor Vehicle Safety Act - Motor Vehicle Safety Regulations, amended. Part II, 
July 24,1974. 


Loi sur la sécurité des véhicules automobiles - réglement sur la sécurité des 
vehicules automobiles, modifications. Partie II, le 24 juillet 1974. 


Motor Vehicle Safety Act - Motor Vehicle Safety Regulations, amended. Part I, May 
Zig lOTG. 


Loi sur la sécurité des véhicules automobiles - propositions sur la sécurité des 
véhicules automobiles. Partie I, le 21 mai 1977. 


Motor Vehicle Safety Act - Notice of Intent to Prepare Social and Economic Impact 
Assessment of More Stringent Nitrogen Oxides Emissions Standards for Motor 
Vehicles. Part I, February 20, 1982. 


Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. Déclaration d'intention de préparer 
une évaluation des répercussions socio-économiques de normes plus strictes concer- 
nant les émissions d'oxydes d'azote par les véhicules automobiles. Partie 1, le 20 
février 1982. 


Motor Vehicle Safety Act - Notice of Intent to Prepare a Social and Economic 
Impact Analysis of More Stringent Hydrocarbon, Carbon Monoxide and Nitrogen 
Oxides Emissions Standards for Light Duty Motor Vehicles. Part I, September 18, 
1982. 


Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. Déclaration d'intention de préparer 
une analyse des incidences socio-économiques de normes plus strictes concernant les 
dégagements d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote pour les 
véhicules automobiles légers. Partie I, le 18 septembre 1982. 
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Inventories/Inventaires 


National Inventory of Sources and Emissions of Asbestos (1970) 
Inventaire national des sources et des émissions d'amiante (1970) 
National Inventory of Sources and Emissions of Beryllium (1970) 
Inventaire national des sources et des émissions de béryllium (1970) 
National Inventory of Sources and Emissions of Vinyl! Chloride (1973) 
Inventaire national des sources et des émissions de chlorure de vinyle (1973) 
National Inventory of Sources and Emissions of Vanadium (1972) 
Inventaire national des sources et des émissions de vanadium (1972) 
National Inventory of Sources and Emissions of Arsenic (1972) 
Inventaire national des sources et des émissions d'arsenic (1972) 
National Inventory of Sources and Emissions of Manganese (1972) 
Inventaire national des sources et des émissions de manganese (1972) 
National Inventory of Sources and Emissions of Fluoride (1972) 
Inventaire national des sources et des émissions de fluorure (1972) 
National Inventory of Sources and Emissions of Zinc (1972) 
Inventaire national des sources et des émissions de zinc (1972) 
National Inventory of Sources and Emissions of Cadmium (1972) 


Inventaire national des sources et des émissions de cadmium (1972) 


National Inventory of Natural Sources and Emissions of Organic Compounds (1981) 


Inventaire national des sources naturelles et des émissions de composés organiques (1981) 


National Inventory of Natural Sources and Emissions of Mercury Compounds (198 1) 


Inventaire national des sources naturelles et des émissions de composés de mercure (1981) 


National Inventory of Natural Sources and Emissions of Primary Particulates (1981) 


Inventaire national des sources naturelles et émissions de particules primaires (1981) 


National Inventory of Municipal Waterworks and Wastewater Systems in Canada (1986)/ 
Inventaire national des équipements en eau des municipalités du Canada (1986) 
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Newsletters/Bulletins 
Wastewater Technology Centre Newsletter, 1935-1988. 
Bulletin du centre techniques des eaux usées, 1985-1988. 
Spill Technology Newsletter Vol. 10 (1-6) 1985, Vol. 11 (1-4) 1986, Vol. 12 (1-4) 1987. 


Bulletin de la lutte contre les déversements Vol. 10 (1-6) 1985, Vol. 11 (1-4) 1986, Vol. 12 (1-4) 
1987. 


Resilog, Vol. 2 (1-4), 1987, Vol. 3 (1-2), 1988. 
Resilog, Vol. 2 (1-4), 1987, Vol. 3 (1-2), 1988. 


Leaking Underground Storage Tank Newsletter Vol. | (1-4), 1987, Vol. 2 (1), 1988. 


Bulletin réservoirs souterrains non étanches Vol. | (1-4), 1987, Vol. 2 (1), 1988. 


Proceedings/Comptes rendus 


5th Technical Seminar on Chemical Spills, Montreal, February 9-11, 1988. 
5e Colloque technique sur le déversement de produits chimiques, Montréal, 9 au Ll février 1988, 
384 p. 


3rd Conference on Toxic Substances, Montreal, April 6-7, 1988. 
3e Colloque sur les substances toxiques, Montréal, 6 et 7 avril, 1988, 228 p. 


Proceedings of the Eleventh Arctic Marine Oilspill Program Technical Seminar, Vancouver, June 7-9, 
1988, 514 p. 

Onziéme colloque technique de programme de lutte contre les déversements d'hydrocarbures dans 
l'arctique, Vancouver, 7 au 9 juin, 1988, 514 p. 


Proceedings, 7th International Ocean Disposal Symposium, Wolfville, 21-25 September, 1987. 
Comptes rendus, 7e symposium international sur le rejet de déchets en mer, Wolfville, 21 au 
25 septembre 1987, 750 p. 


9th Canadian Conference on Waste Management, Edmonton, October 7-9, 1987. 
9e Conférence canadienne sur la gestion des déchets, Edmonton, 7 au 9 octobre, 19373 13i0. 


Proceedings, 10th Symposium on Wastewater Treatment, Montréal, November 10-11, 1987. 
Comptes rendus, 10e Symposium sur le traitement des eaux usées, Montréal, 10-11 novembre, 1987, 
288 p. 


Proceedings of the International Workshop on Biological Testing of Effluents (and related receiving 
waters), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Duluth, Minnesota, 
U.S.A., September 10-14, 1984. 


Proceedings, Facility Siting and Routing '84 Energy and Environment, Banff, Alberta, April 15-18, 
1984, 
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Conference Proceedings 


Conference Proceedings No. 


Conference Proceedings No. 


Conference Proceedings No. 


Conference Proceedings No. 


Conference Proceedings No. 


Conference Proceedings No. 


Research Reports 


Research Report No. 1* 


Research Report No. 2 


Research Report No. 3 


Research Report No. 4 


Research Report No. 5 


sur demande. 


Actes de la conférence 


1 Phosphorus Removal Design Seminar, Toronto, May 28-29, 1973, 450 p. 


2* Sludge Handling and Disposal Seminar. Toronto, September 18-19, 1974, 
465 p. 


3 High Quality Effluents Seminar, Toronto, December 2-3, 1975, 371 p. 


4 Storm Water Management Model Workshop, Toronto, October 19, 20 and 
7 Malls VACHS SLA oe 


5 Modern Concepts in Urban Drainage, Toronto, March 28-30, 1977, 389 p. 


6 Sludge Utilization and Disposal, Toronto, February 20-21, 1978, 428 p. 


Rapports de recherche 


Land Application of Sewage Sludge, by T.E. Bates, Dept. of Land Resource 
Science, University of Guelph, Guelph, Ontario. Project No. 71-4-l. Ottawa, 
LOTS 2sps 


The Effects of Household Sanitary Systems on Effluent Phosphate Levels, by 
P.D. Lavalle, Industrial Research Institute, University of Windsor, Windsor, 
Ontario. Project No. 72-5-14. Ottawa, 1973, 67 p. 


Aerobic Digestion of Organic Sludges Containing Inorganic Phosphorus Precipi- 
tates, Phase I. by J. Ganczarczk, Dept. of Civil Engineering, Institute of 
Environmental Science and Engineering, University of Toronto, Toronto, 
Ontario. Project No. 72-5-4 Ottawa, 1973, 71 p. 


Chemical Dosage Control for Phosphorus Removal, by Pollutech Pollution 
Advisory Services Ltd., Oakville, Ontario. Project No. 72-5-11. Ottawa, 
1974, 80 p. 


Use and Production of Iron Salts for Phosphorus Removal, by Donald S. Scott, 
Dept. of Chemical Engineering, University of Waterloo, Waterloo. Ontario. 
Project No. 72-3-5. Ottawa, 1973, 62 p. 
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Utilization of Industrial Wastes and Waste By-Products for Phosphorus 
Removal: An inventory and assessment. by Peter J.A. Fowlie and Earl E. 
Shannon, Wastewater Technology Centre, Environment Canada, Burlington, 
Ontario. Project No. 72-3-5. Ottawa, 1974, 87 p. 


Integration of Physico-Chemical and Biological Wastewater Treatment 
Processes, by W.R. Drynan University of Waterloo, Waterloo, Ontario. Project 
No. 72-5-9. Ottawa, 1974, 112 p. 


Nutrient Control in Sewage Lagoons, Volume I, by Pollutech Pollution Advisory 
Services Ltd.. Oakville, Ontario. Project No. 72-5-12. Ottawa, 1974, 56 p. 


Heavy Metals in Agricultural Lands Receiving Chemical Sewage Sludges, 
Volume I, by J.C. Van Loon, Dept.'s of Geology, Chemistry and the Institute of 
Environmental Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto, 
Ontario. Project No. 72-5-3. Ottawa, 1974, 37 p. 


Design and Performance Criteria for Settling Tanks for the Removal of 
Physical-Chemical Flocs, Volume I, by G.W.Heinke, Institute of 
Environmental Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto, 
Ontario. Project No. 72-5-7. Ottawa, 1974, 82 p. 


To Establish Viable Methods of Maintaining Waste Treatment Facility 
Efficiencies with Reference to Flow Variations, Volume I. by James F. 
MacLaren Ltd., Willowdale, Ontario. Project No. 72-5-10. Ottawa, 1974, 
21 sp. 


Wet Air Oxidation of Chemical Sludges, by R.R. Hudgins and P.L. Silveston, 
Dept. of Chemical Engineering, University of Waterloo, Waterloo, Ontario. 
Project No. 72-5-5. Ottawa, 1974, 79 p. 


Phosphorus Removal in Seasonal Retention Lagoons by Batch Chemical Preci- 
pitation, by H.J. Graham and R.B. Hunsinger, Ontario Ministry of the 
Environment, Toronto, Ontario. Project No. 71-1-13. Ottawa, 1974, 40 p. 


Phosphorus Removal at the Sarnia Water Pollution Control Plant. by I.M. Gray, 
Research Branch, Ontario Ministry of the Environment, Toronto, Ontario. 
Project No. 71-2-1. Ottawa, 1974, 22 p. 


Identification of Problem Areas in Water Pollution Control Plants, by K.M. 
Aazan and B.I. Boyko, Ontario Ministry of the Environment, Toronto, Ontario. 
Project No. 73-1-27. Ottawa, 1974, 41 p. 


Land Disposal of Sewage Sludge, Volume I, by the University of Guelph, 
Guelph, Ontario. Project No. 72-5-17. Ottawa, 1975, 50 p. 


Nitrogen Removal from Municipal Wastewater, by D.C. Climenhage, Du Pont 
of Canada Ltd., Maitland, Ontario. Project No. 72-5-15. Ottawa, 1975, 32 p. 


Bibliography on the Application of Reverse Osmosis to Industrial and Municipal 
Wastewaters. by H. Kirk Johnston, Environmental Management Service, and 
H.S. Lim, Environmental Protection Service, Environment Canada. Project 
Nom'/3=3=14. e Ottawa; 1975; 117-p: 


Recycling of Incinerator Ash, by Levente L. Diosady, Cambrian Processes Ltd. 
Project No. 73-5-5. Ottawa, 1975, 82 p. 
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Research Report No. 20 Evaluation of the Barber-Colman Wetox Process for Sewage Sludge Disposal, 
by P. Seto and D.K. Smith. Ontario Research Foundation. Project No. 73-5-6. 
Ottawa, 1975, 75 p. 

Research Report No. 21* The Use of Lime in the Treatment of Municipal Wastewaters, by R.J.P. 
Brouzes, Domtar Ltd. Project No. 72-5-8. Ottawa 1975, 127 p. 

Research Report No. 22 Spray Runoff Disposal of Waste Stabilization Pond Effluent, by N. Ehlert, 
Ontario Ministry of the Environment. Project No. 71-1-19. Ottawa 1975, 
24 p. 

Research Report No. 23 Nutrient Control in Sewage Lagoons, Volume II, by Pollutech Pollution 
Advisory Services, Ltd. Project No. 72-5-12. Ottawa 1975, 57 p. 

Research Report No. 24* — Land Disposal of Sewage Sludge, Volume II, by Departments of Land Resource 
Science and Microbiology, University of Guelph. Project No. 72-5-17. 
Ottawa, 1975, 276 p. 

Research Report No. 25 Heavy Metals in Agricultural Lands Receiving Chemical Sewage Sludges.,. 
Volume II, by J.C. Van Loon. University of Toronto. Project No. 72-5-3. 
Ottawa, 1975, 41 p. 

Research Report No. 26* Review of Canadian Design Practice and Comparison of Urban Hydrologic 
Models, by James F. MacLaren Ltd. Project No. 74-8-31. Ottawa, 1975, 
21 2p, 

Research Report No. 27 Examination of Sewage and Sewage Sludge for Enteroviruses, Volume I, by the 
Ontario Ministry of Health. Project No. 72-5-1. Ottawa, 1975, 35 p. 

Research Report No. 28 Removal of Phosphates and Metals from Sewage Sludge, by D.S. Scott and 
H. Horling, University of Waterloo. Project No. 73-5-7. Ottawa, 1975, 55 p. 

Research Report No. 29 Selected Bibliography on Ozone Disinfection, by A. Netzer and H.K. 
Miyamoto, Canada Centre for Inland Waters, Environment Canada. Project 
No. 74-3-17. Ottawa, 1976, 62 p. 

Research Report No. 30 Heavy Metals in Agricultural Lands Receiving Chemical Sewage Sludges, 
Volume III, by J.C. Van Loon, University of Toronto. Project No. 72-5-3. 
Ottawa, 1976, 37 p. 

Research Report No. 31 Sludge Incineration and Precipitant Recovery, Volume I, by Derek Plummer, 
Wastewater Technology Centre, Environment Canada. Project No. 72-3-4. 
Ottawa; 19763133 p: 

Research Report No. 32* Direct Physico-chemical Treatment with Ozone, by J. Peter Jones and Jean 
Dufort, University of Sherbrooke. Project No. 72-5-16. Ottawa, 1976. 

Research Report No. 33* |= The Removal and Recovery of Metals from Sludge and Sludge Incinerator Ash, 
by Barry G. Oliver and John H. Carey, Canada Centre for Inland Waters, 
Environment Canada. Project No. 74-3-15. Ottawa, 1976, 58 p. 

Research Report No. 34* The Effect of Storage on Storm and Combined Sewers, by J.G. Henry and 
P.A. Ahern, University of Toronto. Project No. 74-8-1. Ottawa, 1976, 106 p. 

* Available on microfiche only. 


84 


Disponible uniquement sous forme de microfiche. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


Research Report No. 


oD* 


36 


a7 


38 


39 


40 


41» 


42* 


43 


4 


45% 


46 


47% 


4g* 


85 


Land Disposal of Sewage Sludge, Volume III, by the Departments of Land 
Resource Science and Microbiology, University of Toronto. Project No. 72-5- 
17. Ottawa, 1976, 286 p. 


Pilot Scale Evaluation of a Physical-Chemical Wastewater Treatment System 
for Combined Sewer Overflows, by Pollutech Pollution Advisory Services Ltd. 
Project No. 74-8-29. Ottawa, 1976, 96 p. 


Assessment of Polyelectrolytes for Phosphorus Removal, by A. Benedek, A.E. 
Hamielec, J.J. Bancsi and T. Ishige, Wastewater Research Group, McMaster 
University. Project No. 72-5-6. Ottawa, 1976, 227 p. 


The Harvest of Biological Production as a Means of Improving Effluents from 
Sewage Lagoons, by John H. Neil, Limnos Ltd. Project No. 74-5-ll. Ottawa, 
19765°35:p: 


Effluent Polishing by Filtration Through Activated Alumina, Volume I, by 
Pollutech Pollution Advisory Services Ltd. Project No. 73-5-4. Ottawa, 1976, 
60 p. 


Effluent Polishing by Filtration Through Activated Alumina, Volume II, by 
Pollutech Pollution Advisory Services Ltd. Project No. 73-5-4. Ottawa, 1976, 
LEON: 


Winter Runoff from an Urban Catchment, by D.H. Waller and W.A. Coulter, 
Nova Scotia Technical College. Project No. 74-8-3. Ottawa, 1976, 50 p. 


Instrumentation for Field Studies of Urban Runoff, by J. Marsalek, Canada 
Centre for Inland Waters, Environment Canada. Project No. 73-3-12. Ottawa, 
1976, $2’p. 


Urban Drainage Model Comparison for a Catchment in Halifax, Nova Scotia, 
by D.H. Waller, W.A. Coulter, W.M. Carson and D.G. Bishop, Nova Scotia 
Technical College. Project No. 74-8-2. Ottawa, 1976, 35 p. 


Phosphorus Removal Within Existing Wastewater Treatment Facilities, by 
Boris I. Boyko and J.W. Gerald Rupke, Ontario Ministry of the Environment. 
Project No. 71-l1-l. Ottawa, 1976, 43 p. 


Practices, Policies and Technology of Storm and Combined Sewers in Foreign 
Countries, by Albery, Pullerits, Dickson and Associates Ltd. Project No. 74-8- 
17. Ottawa, 1976, 169 p. 


Computer-aided Planning of Regional Sludge Disposal Systems, by B & P 
Silveston, Engineers, and the Canadian Federation of Mayors and Municipali- 
ties. Project No. 73-5-8. Ottawa, 1976, 409 p. 


Storm Water Management Model Study, Volume I - Final report, by Proctor 
and Redfern Ltd..and James F. MacLaren Ltd. Project No. 73-5-10. Ottawa, 
1976;'295"p: 


Storm Water Management Model Study, Volume II - Technical background, by 
Proctor and Redfern Ltd. and James F. MacLaren Ltd. Project No. 73-5-10. 


/Ottawa, 1976, 148 p. 
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Polychlorinated Biphenyls (PCB's) in Municipal Wastewaters: An assessment of 
the problem in the Canadian Lower Great Lakes, by E.E. Shannon, F.J. Ludwig 
and I. Valdmanis, Wastewater Technology Centre, Environment Canada. 
Project No. 73-3-8. Ottawa, 1976, 28 p. 


Anaerobic Digestion of Lime Sewage Sludge, by S.A. Black, Ontario Ministry 
of the Environment. Project No. 71-1-18. Ottawa, 1976, 17 p. 


Heavy Metals in Agricultural Lands Receiving Chemical Sewage Sludges, 
Volume IV, by Jon C. Van Loon, Institute for Environmental Studies, University 
of Toronto. Project No. 72-5-3. Ottawa, 1976, 33 p. 


Examination of Sewage and Sewage Sludge for Enteroviruses, Volume II, by 
T.P. Subrahmanyan, Ontario Ministry of Health. Project No. 72-5-l. Ottawa, 
1977999): 


Land Application of Digested Sludge under Adverse Conditions, by the 
Regional Municipality of Niagara. Project No. 73-5-9. Ottawa, 1977, 59 p. 


Upgrading of Sewage Lagoon Effluents, by J.W.G. Rupke and K. Chisholm, 
Ontario Ministry of Environment. Project No. 74-1-37. Ottawa, 1977, 27 p. 


To Establish Viable Methods of Maintaining Waste Treatment Facility 
Efficiencies with Reference to Flow Variations, Volume II, by James F. 
MacLaren Ltd. Project No. 72-5-10. Ottawa, 1977, 67 p. 


Design and Performance Criteria for Settling Tanks for the Removal of 
Physical-Chemical Flocs, Volume II. by G.W. Heinke and A. Tay, Institute of 
Environmental Sciences and Engineering, University of Toronto. Project No. 
72-5-7. Ottawa, 1977, 115 p. 


Malvern Urban Test Catchment, Volume I, by J. Marselek, Environmental 
Management Service, Canada Centre for Inland Waters, Fisheries and 
Environment Canada. Project No. 73-3-12-. Ottawa, 1977, 55 p. 


Aerobic Digestion of Organic Sludges Containing Inorganic Phosphorus Precipi- 
tates, Volume I, by J. Ganczarczyk and M.F.D. Hamoda, University of Toronto. 
Project No. 72-5-4 Ottawa, 1977, 81 p. 


Full Scale Studies on the Thermophilic Anaerobic Digestion Process, by J. 
Smart and B.I. Boyko, Ontario Ministry of Environment. Project No. 73-1-29. 
Ottawa, 1977, 79 p. 


Land Disposal of Sewage Sludge, Volume IV, by the Departments of Land 
Resource Science and Microbiology, University of Guelph. Project No. 72-5- 
7, eOtiawayalo/ nes) ap. 


Effect of Citrate and Carbonate Based Detergents on Wastewater Characte- 
ristics and Treatment. by E.E. Shannon, N.W. Schmidtke and P.J.A. Fowlie, 
Wastewater Technology Centre, Environmental Protection Service, Fisheries 
and Environment Canada. Project No. 73-3-7, Ottawa, 1977. 37 p. 


Storm Water Management Model Study, Volume III - User's Manual, by Proctor 
and Redfern Limited and James F. MacLaren Limited. Project No. 73-5-10. 
Ottawa, 1977, 421 p. 
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Storage for Water Quality Control - Meadowvale Test Site Study, by Micheal 
P.H. Murrey and Jerzy J. Ganczarcyk, University of Toronto. Project No. 75- 
8-36. Ottawa, 1977, 74 p. 


Reliability of Nitrification Systems with Integrated Phosphorus Precipitation, 
by P.M. Sutton, K.L. Murphy, B.E. Jank and B.A. Monaghan, Wastewater 
Technology Centre, Environmental Protection Service, Fisheries and 
Environment Canada. Project No. 75-3-21. Ottawa, 1977, 115 p. 


Phosphorus Reduction from Continuous Overflow Lagoons by Addition of 
Coagulants to Influent Sewage, by H.J. Graham and R.B. Hunsinger, Ontario 
Ministry of Environment. Projects No. 71-1-16, 71-1-17 and 72-1-25. 
Ottawa, 1977, 76 p. 


Water Quality of Urban Storm Water Runoff in the Borough of East York, by 
W. Gordon Mills, Director of Engineering, Borough of East York. Project No. 
74-1-40. Ottawa, 1977, 90 p. 


Chemical Sewage Sludge Disposal on Land (Lysimeter Studies), Volume I, by 
V.K. Chawla, D.N. Bryant, D. Liu and D.B. Cohen, Wastewater Technology 
Centre, Environmental Protection Service, Fisheries and Environment Canada. 
Project No. 72-3-6. Ottawa, 1977, 98 p. 


Development of Prediction Models for Chemical Phosphorus Removal, Volume 
I, by B.P. Prested, E.E. Shannon and R.J. Rush, Wastewater Technology 
Centre, Environmental Protection Service, Fisheries and Environment Canada. 
Project No. 73-3-9. Ottawa, 1977, 52 p. 


Reuse of Waste SO? and Phosphate Sewage Sludges by Solidification with Lime 
and Fly Ash, by Acres Consulting Services Limited, Niagara Falls. Project No. 
72-5-2. Ottawa, 1977, 22 p. 


Report of the Land Disposal of Sludge Subcommittee Projects Conducted 
1971-78. Ottawa, 1978, 62 p. 


Development of an Efficient Sampling Strategy to Characterize Digested 
Sludges, by H.D. Monteith and J.P. Stephenson, Wastewater Technology 
Centre, Environmental Protection Service, Fisheries and Environment Canada. 
Project No. 74-3-16. Ottawa, 1978, 124 p. 


Sludge Dewatering Design Manual, by H.W. Campbell, R.J. Rush and R. Tew, 
Wastewater Technology Centre, Environmental Protection Service, Fisheries 
and Environment Canada. Project No. 75-3-22. Ottawa, 1978. 


Land Disposal of Sewage Sludge, Volume V, by the Department of Land 
Resource Science, University of Guelph. Project No. 72-5-17. Ottawa, 1978, 
203 p. 
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